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anilin und Methylanilin. Also bei den beiden ersten Paaren gehen die Curven nach einer Seite, bei dem letzten Paar nach der entgegen-gesetzten Seite aus einander. Kahlbaum fiihrt noch viele andere ent-sprechende Beispiele an. Zu demselben Ergebniss ist Woringerl) fur die von ihm untersuchten Substanzen gelangt, auch hier diver-giren die Curven auf der einen oder anderen Seite. So fallen die Siedepunktsdifferenzen zu gleichen Drucken bei Hexan und Octan YOU 56,0° C. bei 800 mm Druck bis 45,5° C. bei 50mm Druck, abnlich zwischen Octan und Decan von 34,4° C. bis 29,0° C., wiewohl die Stoffe einer homologen Reihe angehoren. Ebenso divergiren die Curven der Methylbenzoate und viele andere.
Ulrich Diihring2) hat ein Gesetz aufgestellt, welches das Dalton'sche Gesetz als Sonderfall in sich fasst und zweifellos sich mehr den thatsachlichen Verhaltnissen anpasst als dieses. Sind t, iQ die zu gleichem Drucke gehorigen Siedetemperaturen, so soil fur alle beliebigen Drucke und jedes beliebige Fliissigkeitspaar sein:
27a)                                     t = r + 2*0.
Nennen wir t und tQ die Siedetemperaturen etwa bei demNorinal-druck, so batten wir
272) also ware
28)
#0 — t()         #0 — •O'o
eine Constante. Die Dalton'sche Regel wiirde q = 1 erfordern. Duhring weist nach, dass fiir Wasser und Quecksilber das # von 5 mm Dampfdruck bis zu 10 Atmospharen doch nur von 2,05 auf 1,95 fallt, also in der That fast constant ist. Der Mittelwerth ist etwa 2. Bei den von Duhring untersuchten Substanzen lag # zwischen 0,5 und 2,3. Als eine sehr gute Regel wird die Duhring'sche Gleichung nunmehr anerkannt, sie fiihrt in sehr vielen Fallen zu hinlanglich an-genaherten Ergebnissen und gestattet die Siedepunkte jeder Substanz fiir jeden Druck zu ermitteln, wenn sie fiir nur zwei Drucke bekannt sind und wenn ausserdem die Spannkraftscurve einer Substanz bekannt ist. Genau stimmt das Gesetz nicht, wofiir schon das von Duhring selbst herangezogene Beispiel des Acetons angefiihrt werden kann. Wasser ist zu Grunde gelegt. Die Differenzen zwischen den beobachteten und berechneten Siedetemperaturen sind aber von etwa 400 mm bis 760mm entgegengesetzt den Differenzen von 760 mm bis 7080 mm und zeigen einen ausgesprochenen Gang, der sich durch Ansetzung eines anderen
1)  Zeitschr. f. physik. Cheni., Bd. 34, S. 257 ff.
2)   L. c.as
